Princeton 


コードレス八ンズフリーイサフオン 

PTM-BEM2 

ユーヴーズガイド 


お買い上げありがとうございます。 

ご巧巧の巧には.必ずな下の記載事項をお守りください。 

•ご使用の前に、必ず本書の「安を上のごを意 J 「製品巧な規を J をよくお読みいただき.内容を 
ご巧おいただいた上でご使用ください。 

-削紙であ加情報が间巧されているときは、必ず参照してください。 

•本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。 


のブブノロブーがザ含が 


プソツス 

本«おの任なおよび夕 
本含の巧をは予をな ■ 

本さの著ホ«はプリ： 

本さの一曲またはを®を無がで巧巧，ま皆 .I 
本さじ記苗されている会社る、堅なをは&な I 
本さで口™ ©は巧記しておりません. 


'ることがあ口ます， 

_な< をちされることがをります. 

.プリンストンテクノロシーじあります. 

'-. 店君することをわ历口します. 

:の巧#、およびを忌巧巧です， 


本篇强の巧をまたはその化なじより発をしと巧さについては.いかなる責任も色いかわます，あらかじめご 
了ホください， 

Bludooth のは、その商#用をが巧有しており.プリンストンテクノロジーなまを社はライセンスじ基づき佳巧 
しています。 


ご巧用になる前に 

参一部都道府県によっては、を例により八ンズフリーの使用が制限されている場合 
がありまず。 

♦運転中の携帯電話等の使巧はおやめくだまい。 

A 本製品からの発信や着信操作、電話機からの発信や着信操作を行う場合は、 

仪 必ず安全な場所に停をしてから行ってください。 

•ご使用の携帯電話機によっては、通話中にエコー現象（通話相手に自分の声が少 
し遅れて聞こえる現象）が発生ずる場合がありまず。このような場合、電話機の 
音量を下げてみてください。ご使用の電話機によっては、解消されない場合がご 
ざいまず。予めご了承ください。 

参通信機器と接続して使用する隙は、各機器の巧扱説明書をお読みの上、使巧環境 
を件等を巧って正しくお使いください。 


プ IJ ンストンテクノロジーでは.インターネットのホームページじて最新情報や販売店を紹介し 
ております。 

h け P ソ /www.pnnceton.cojp/ J 



弊社あームページにて、ユープー登録びできます。 

弊社ホームぺージ「ユーザー費録 J 
httpy/www.princeton.co.jp/support/registr'ation/top.html 

※ユーザー登録されたお客なじは.巧社から新製品等の情報をお届けします。 

※ユーザー登封後に、本製なを譲渡した場合じは，ユーザー登综の'変更はできませんので、ご了承ください。 



イヤフオン（型き； PTM-BEM 2 ) 


を送方ま 

FH-SS (周波数ホッピングちま） 

周波数範囲 

2 . 4 GHZ-- 2 . 4835 GH z 

通信距離 

約 10 m * 使用屠境により異なります。 

電源 

内蔵 Li-ion バッテリー 

発信出力 

ImW 

連続通信時間 

約 4.5 時間 

連続待受時間 

拘 100 時間 

セキュリティ 

128 ビット暗号化 

対応プロファイル 

ヘッドセット•八ンズフリー 

動作温度 

〇〜 4 日で 

動作湿度 

10 〜抓％ (結露なきこと） 

動作環境 

Bluetoo 化搭載している篤帯電話機器 

水が抱货器についてはパ’シケージおよぴ巧社ホームぺージのかあ表を 
ご描乾ください。 


踊格 

み形寸法 

Bluetooth Verl .2 

W 巳 6.0 X D 26.3 X H 26 . 4 mm 

質量 

12 g 


ミ全上のご注意 


本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分注意してください。 

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。 

本製なのご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、 
必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。 

本書には、あなたや他の人々への危善やが産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため 
じ、守っていただきたい事項を示しています。 

その表示と凶-記号の意巧は巧のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。 


A 危険 

この表示をなおし，誤った取り巧いをすると，巧亡または重留を負う差し迫った危険の発まがな定される内容。 

A 警告 

この表示をか巧し、誤ったあり巧いをすると、巧亡または重沼を負うなど人身事故の原因となることがあります。 

成ま意 

この表示をお巧し、誤ったあり巧いをすると，留害または巧的損害が発生することがあります。 


図記号の意味 


A 注意を促す記号（公の中に警皆内容が描かれています。） 

行為を禁止する記号 { G ) の中や近くに禁止内容う，‘描かれています。） 
〇行為を指示する記号の中に指示内容が描かれています。） 


C _成/己険_I 

0 運転中の携帯電話等の使巧はぉやめください。運転中の携帯電話ぉよび本製品を操作は交通事故の原因になり 
ます。本載品からの発信や着倍操作、這話磯からの発信や着倍操作を行うお合は、必ず安全なお腑こ停車して 
から行ってください。 

0 航巧機の運行の安全に支障をきたす恐れがあります。がを機内では、携帯電話から本製品を外し、機内では使 
用しないでください。 

I 告 I 

〇 発煙，焦げ臭い旬いの発生などのが常が態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本 
体の電源スイッチを切り、 AC アダプタをコンセントから巧いてください。煙が出なくなってから販売店に修理 
を依頼してください。 

〇 内部に水などのお体が入った場合、.招物が入った場合は、電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。そ 
のまま使用を続けると、感電、义災の原因になります。 

(\)浴室等，湿気のをい堀所では使用しないでください。火災、感雷の原因になります。 

/0\本製品に水を入れたり、滞らしたりしないようにしてください。火災、感電の阻:因になります。お岸や水辺で 
^の使用，雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。 

苦鳴が閒こえたら， AC アダプタやアンテナ摄には独れないでください。感電の顧因になります。 

0 本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製をされています。付属の AC アダプタ ( AC 100 V ) な外での使用 
は避けてください。 火災、 感電の原因になります。 

0 電源の接続は必ず同個の AC アダプタをご使用ください。同捆の AC アダプタを使用せずに、直接電源コンセン 
卜や自動車のシガーライター塞込 U に巧続しないでください。感電したり鳥い電圧が加えられることによって、 
過大な電流が流れ、内蔵されている電池から漏液、発熱、発火または破損する原因となります。 

〇 本製品ををとす、ものをぶつけるなどの衝撃う‘•加わったお合やキャビネットを破煩した場合は、電源スイッチ 
を切り、販売店にご連絡ください。そのまま使巧を続けると、感電、火災の辟旧になります。 


0 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化な品や菜品などの入った巧器，アクセサリなどの小さな金属物等 
を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、 火災、 感電の腹—因になります。 

py 本越品を分熙、が造しないでください。本数品や携帯電話の火災、感電、破損の腹因になります。 

(\)颖器具の近くや直-お日化のあたるところには設置しないでください。化おや故障の辟:因になります。 

〇 電源ケープルが損傷（あ線の露出、硬化してひび割れている、断線など）したお合は、直ちに使用を止めて 
ください。そのまま使用を続けると、感電，火災の原因になります。 

0 電源ケーブルの上にまいものや本製品を載せる、電源ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじ 
る、引っ張る、壁や棚などの問に挟み込ませるなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の腹 
因になります。 

0 電源ケーブルを熱器具の近くや直が日光のあたるところに近づけないでください。コードの皮腹が溶けて、 
化おの腹因になります。 

0 電源ケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせないでください。踏いて転倒したり、 
怪巧や事故の原因になります。 


A ミち意 
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0 

〇 

0 

〇 
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0 
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0 
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調巧台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火お、感電の原因になるこ 
とがあります。 

窓を巧め切った自動車の中やダッシュボードの上などの直が日光が当たるところや、エアコンのかき出し口 
など-異常に温度が嵩くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影營を与え、义災、感 
電の原因になることがあります。 

万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントから AC アダプタ 
ををけるようにしてください。 

充電完了後に、長時間 AC アダプタをコンセントに接続したままにしないでください。 

充電終了後は、を全のために必ずコンセントから AC アダプタを巧いてください。 （6 時間は上の充電はしないでください） 
充電は必ず室内で斤ってください。 

お手入れの際は、安全のため AC アダプタをコンセントからはいてください。 

濡れた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。感電の腹因になることがあります。 

AC アダプタや充電ケーブルをほくときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部分をもってほいてください。 
ケーブルが妈つき，乂お、感電の原因になることがあります。 

お子ながむやみに手を触れないようご注意ください。怪巧の原因になることがあります。 

ネックストラップの取り化いには十分ご注意ください。移動中にストラップが引っかかると大変を険です。 

自動車内で使用した場合、を桂によりまれに車載電子機器にを響を与える場合があります。安全走行を巧な 
うあれがありますので、そのような場-合は使用しないでください。 

本製品や携帯電話のコネクタ部分を、むやみに指で触れたり金属を接曲させたり水巧や埃を付着させないよ 
うご注意ください。接触不良や静電気により、本數品および携帯電話の故障や感電の原因になります。 

本製品に動作対応している携帯電話機な外の磯器に接続しないでください。本姐品または按続している機器 
の故障の原因になります。 


巧用上のごを意 


本製品で使用ず る 電波に ついて 

本製品は 2.4GHz 帯域の電波を使用していまず。本製品を使用ずる上で、無線局の免 
許は必要ありませんが、が下の注意をご確認ください。 

(下の近くでは使用しないでください。 

•電子レンジ/ペースメーカー等の産業-科学-医療用機器など 

♦工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要ずる 
無線局） 

♦特定か電力無線局（免許を要しない無線局） 

♦EEE 802.11 g/b 無線 LAN 機器 

上記の機器などは巨 luetooth。 と同じ電波の周波数帯を使用していまず。上記の近く 
で本製品を使用ずると、電波の干渉を発生する恐れがありまず。 

2.4 GHz 帯使用の無線機器に ついて 

この機器の使巧周波数をでは、電子レンジ等の産業-科学-医療用機器等のほかエ 
場の製造ライン等で使用されている移動体識別巧の構内無線局（免許を要ずる無線局） 
及び特定か電力無線局（免許を要しない無線局）が運巧されていまず。 

•この機器を使用ずる前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無 
線局が運営されていないことを確認してください。 

♦方 一、 この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生し 
た場をには、速やかに電波の発射を停止した上、混信回避のたゆの処置等（例え胀 
パーテイシヨンの設置など）については、弊社カスタマーサポートへお問いをわ 
せください。 

♦その他、この機器から移動体識別用の特定/」、電力無線局に対して電波干渉の事例 
が発生した場合など、何かお困りのことが起きた場合は、弊社カスタマーサポー 
卜へお問いをわせください。 

本製品の電池に ついて 

♦長時間 （6 時間が上）の充電はしないでください。 

•電池には寿命がありまず。 

使用状態によって異なりまずが、約30日回繰り返し充電できまず。十分に充電し 
た電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使巧いただけない場合は、電池 
の寿命でず。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をご購入 
ください。なお、電池の寿命は使巧状態などによっても異なりまず。予めご了承 
ください。 

•電池は消耗品でずので、保証の対象にはなりません。 


良好な通信のために 

♦他の磯器とは、見通し距離で約 10m が内で通信してください。建物の構造や障 
害物によっては、通信距離が短くなりまず。特に鉄筋コンクリートなどを挟む 
と通信できないことがありまず。 

♦電気製品 （AV 機器、 0A 機器など）から 2m が上離して通信してください。（特 
に電子レンジは通信に影響を受けやずいので 3mL 乂上離してください。）正常に 
通信できなかったり、テレビ、ラジオなどの場をは、受信障害になる場をがあ 
りまず。 

♦無線機や放送局の近くで正常に通信ができない場をは、通信場所を変更してく 
ださい。 

♦使巧しないときは、本製品の電源を切っておくことをおずずゆしまず。 

他の聞 ue ね〇かの機器からの接続要まに応答ずるために常に電力を消費しまず。 

無線し M \! 機器との電波障害について 

♦IEEE 802.11 g/b の無線 L^N 機器と本製品などの团 uetooth® 機器は同一周波数帯 
(2.4GHz) を使巧ずるたゆ、お互いを近くで使用すると、電波障害が発生し、 
通信速度の低下や接続不能になる場をがありまず。この場合は、使用しない機 
器の電源を切ってください。 

テレビ/ラジオを本製品のぶくでは、できるだけ使用しないでください 

♦テレビ/ラジオなどは剧 uetoo かのとは異なる電波の周波数帯を使用していまず。 
そのたゆ、本製品の近くでこれらの機器を使巧しても、本製品の通信やこれら 
の機器の通信に影響はありません。ただし、これらの機器を团 uetooth の製品に近 
づけた場をは、本製品を含む团 uetooth® 製品が発ずる電磁波の影 g によって、音 
声や映像にノイズが発生する場合があります。 

間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません 

♦本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用される木材やガラスなどは逼 
過しまずので、部屋の壁に木材やガラスがあっても逼信できまず。ただし、鉄 
筋やを属およびコンクリートなど力 《 使用されている場合、電波は通過しません。 
部屋の壁にそれらが使用されている場を、通信ずることはできません。同様に 
フロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されていると通 
信できません。 

♦サービスエリア内でも電波の届かないところでは通話できません。また、電波 
状況の悪いところでは通話できないところもありまず。なお、通話中に電波状 
況の悪い所へ移動ずると、逼話が途中で遠切れることがありますので、あらか 
じめご了承ください。 

♦携帯電話および本製品は電波を使用しているため、第兰者に通話を傍受される 
可能もありまずので、ご留意ください。 



が属品の巧認 




を製品の付属品の内客は、：欠のとおりです。お買い上げの商品 
に巧のものび同個されていない場ちは、販売店までご連絡くだ 
さい。 


イフオン 



iON/OFF 



イでークリップ 




イツクストフッ 


作ーパッド 


袋 


イかーク IJ ッスの巧 D 巧け 

〇 



マイク 

本製品は、左旦でち使 
用できるよラに設計さ 
れています。その場合 
は、イわークリップを 
回転さだて、ボタンを 
下向をにして使用して 
ください。 




商品の巧電方まについて ）) 




基本操作 



® 巧めて化巧する場合は、必ず衷拍 i の殼化方法を良くお読みいただき、 
正しく設'ぶしてからご化用ください。 







ごほ用前に、化ず裏面をお扇み<だま I 、0 
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設巧〜通話をずる 


困つにとまは？ 


車を運転中に携帯電話の操作は道路交通法により禁止されております。 


函 


機器の設定を行ラときは、携帯電話の取扱説明書もご用意ください。 



ご利用の携帯電話で、 B I uetooth 機器の登録を行います。 

携帯電話の取あ説明書に従って、 「 Bluetooth 機器の検索」を行ってください。 


携帯電話が B I uetooth 機器の検索を開始した6、イヤフォン 
の の ボタンを、赤と青のランプが交互に点滅するまで 
(約6秒程度）巧してイヤフォンをペアリング状態にしま 
す。ランプが交互に点滅した6離します。 


① 


携帯電話の機種によっては、検索開始時に携帯電話の 
暗証香号入力が必要な場合がありまず。 



e 

e 


e 


e 



音ちがかさい。 

イヤフォンのスピーカー音量がルさい場合じは、携帯電話の受話音量を調節 
して音量を大きくしてください。（受話音量の操作方まは各携帯電話の取扱 
い説明書をご参照ください） 

更巧が入らない。 

イヤフォンの充電が足りない可能性があります。 

再度、十分に充電されているか（充電ケーブルのランプが緑色になっている 
か）確認してください。 

いごまでをホと青のランスが点滅レている。 

お互いの磯器の認識が正常に行われていない可能性があります。設定を一度 
中止して、はじめからやり直してください。また、同じ機器を複数使用して 
いる場所においては認識作業を他の機器と同時に行わないよう気をつけてく 
ださい。 

巧話または受信でまない。 

イヤフォンの電源が切れている塌合、または携帯電話との接続が確立されて 
いない場合、イヤフォンで電話を受けたり、通話することはできません。 


W まで巧舌 

専巧の車, 
ください, 

e 


まで巧電がレたい。 

:巧充電ケーブル rPTM - BEMDC 」 （標準ル売価格：¥2,日0日円）をご利用 
ださ 


パソコンと接続レたい。 

パソコンじ接続している Bluetooth アダプタが「へ、ソドセツト （HSP) プ□ファ 
イル」じ対応していれば接続が巧能です。 

詳しくはパソコンに接編している Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。 


0 イヤフォンが検出されると、携帯電話にイヤフォンの機器 
ち 『BT Headse 卜 F 』 と表示されます。 

『BT Headset - F 』 を選択して、登録を行ってください。 



製品に関する FAQ は、下記弊社ホームページご参照ください。 

http://www.princeton.co.jp/support/top.html 


〇 パスキーの入力画面が表示された6、イヤフォンのパスキ 
一を入力します。 


パスキー 「1234 j 


® 携帯電話の機種によっては、機器の種類を選択ずる必要がありまず。 八ン>フ^_ 

本製品は、 r 八ンズフリ ーJ として登録してください。 一 

八ンズフリー L 乂外で登録した場合、本製品が正常に動作しない場合があります。 Xぺツドセツト 


0 携帯電話の指示に従って、登録を完了してください。 



設定巧みのイかフォンをほ用ずる場合 


一度設定した機器は、再度設定をする必要はありません。 

〇携帯電話を巧続待ちのが態にレます。 

※設をちまは、携帯電話の取扱説明書をご参照 < ださい。 

0 イヤフォンの電源が切れている場合、を約3秒巧します。 
^ イヤフォンを耳につけていると、"ピポッ"と音がします。 


0 再度 ^ を1回巧すと、携帯電話と接続を巧立します。 

® 携帯電話の機種によっては、接続を確立する際に 
携帯電話の操作が必要な場合があります。 








覃おが入日まず。 

青い LED が3秒おきに 
1回点滅します。 


携帯電話とほ信でまる 
がおには日ます 0 

青い LED が3秒おきに 
3回点滅します。 


製品保証に関して 

-巧一.製品■のこ«入から1年な巧にお品が巧居したを合は、哲社による巧障判が完了を、お宙じてお理/お品交搜巧あさせていただきます。任理にて巧换された 
本体および部品に酉しての所有椎は掉社に巧属するものとをしまず。 

•保証の対象となる部分はお品の A- ドワエア部せのみで.添付品やお巧品は巧証巧をよ D 除かとさせていただきます。 

•本製品の巧房また巧巧によって生じた as は.直を的’お接的巧りダ.#社は一切の S 任を負いかねますので、予めご了ホくだまい。 

-当社は巧品どろしの互民! tt 問屋やある博を用をでの動巧不良やた巧などの不正淀な巧尾に巧する正«巧や完全せじついては.»示的にち巧巧的にをいかなる 
保証も行なってお0ません。また販おした商品に图連して発生した下記のよろな盾含および a 失についても、当社は一切の S 任を負わないものといたします， 

--度ご巧入いただいた商品も商品自体が不良ではない旧り.ち品または巧巧はできません。各樓おには巧あお種がありIこ«入時にこ案内していますのでよ 
くご巧記下まい。巧巧な種西まいによるを品はできませんので予めこ了承下さい。 

This warranty is valid only in Japan 


免責事項 


■巧証巧巧巧であってを.ホの場合は保証対をかとなりまず。 

•« 証含のこ提示がない巧合，または記入 S れ、巧さん等ろ^«められた場合。 

-設肩， 3* 境の不植等，巧用ちまおよび、を意事ちに反ずるお取り巧いによって生じたホ房•巧得。 
•篇さ•を下-お»など，お取り巧いが不 * 切なためにちじた巧房- g 巧。 

•おさなの S に用ずべき S 由によりをじた话をにを«のないみ民上の a 房。 

•火災、巧》,水 S, ち«,否至.その他天巧異を，異な*圧などによりまじに巧;届•巧毎。 

•接病しているほかのお器，その化か部要因に起田してちじた巧房•巧笛。 

-おさなが a 自にインストールされたソフトウェアに运因してモじた巧盾- a 房。 

-おさなの巧意または重通失によりをじた巧居-換萬。 

•ユーザースガイド E 拓の抵作を件な6びにな器設百房巧を满是していない巧合。 

-#社をしくは#社指定のな守を社な外で本 S 品の部品巧を•售理•詞 S• なをを巧レたち合。 

- B おなどより®品を入手した場合。 


の巧届ちしくは動巧す真をにより.その製品を度用したことによ D まじた直接,西巧の»宿. HDD 専記ホな巧のデータに関する巧 S, な失かな.ダ 
) .顧客丑、らの信用、設肩および財産への资を交お、お客なおよび巧がずる第 H まのお品を含むシステムのデータ、フロプラム.またはそ 
にをじる朋(人件頁.交远をち旧頁)等.一切の巧証はをしかわまず。またそれらは巧ち保証の巧記がされていないを合でちってを（契め,不ホ 
を巧わず)がを負いかねます。 


■S 品を運用したち果の化へのお#につきましては一切の S 任を負いかねますので予めこ了ホ下さい 

■お入まれた当社お品の巧民.または当社が提供した巧証サービスによりお客ほが巧った# S (括る的,時巧的.業務的、巧神的等)のろち、直接•巧接的にお生す 
る巧能巧のあるいかむるを失利益 .« 奋につきましては、当社に巧意または重大なるあ失がある场ををおき.巧社では一均資任を負いかねまずのでこ了承くだ 
まい。ま t が生が資任を負う場合でも.重大な人き»含の場合を除き.おを像が Si 入された巧社お品などの価巧を苗えて g 任を負うものではちりません。 


製品修理に関して_ 

■な証巧巧巧のを涅は.#社テクニカルサボートまでご連格いただいたを,故障おを巧社までまがしていただ^^^^^^^^^^^^^ 

負担となりまずことを予めこ了ま< ださい。觸^了品または代替品をこ指ちのち前こごさ付させて頂き 
-巧げ症記げ美中及び g 理中の代替品’巧品旨し出し等はい力、なる場合においてを一巧っておりません， 

-お客巧に商品が到#した日から1恩西 w 巧に,お客巧より当社に巧して巧巧不長の申 n があった場合で、なおかつ巧社俩の設定がなまれたち合にのみ初頂す良品 
として、正な品をしくは巧品との交換をさせていただきます，そのなはこち入時の捆包.あ保証書などの巧 S 品等がをて描っていることがを件となりまず。 

•偉理品に巧しては巧品保証もをかす同おし,下記嗦巧い合わ甘について_!に E 入されたを巧までこまがください， 

•お宙中止等の理由により巧お商品が入手不可能なには同等品との夕巧ヒなります。 

-お客巧の設定.抵玩等の S スであったを合、またお品の不良とは設められないホ含は,技術技およびチェックがを頂く場合がこさいまずので予めご了を下さい。 

-お客巧の苗邸合により、有な佳理の抑!]•キャンセルを行ねれた場合は巧術巧美お及び運をがを請ホませて頂<巧合石でさいますので予めこ了承下まい， 

-サボートスタッフの指示なく.お空席の判おによりお品をこを付頂いた巧合で.症状の再現性が見6れないちさ、及び製品仕巧の«巧巧と稱巧まれた場合.巧術手 
议料を II 求ませて巧く*9合がごさいますので予めこ了ま下さい， 

修理/お問い合せに ついて 

■テクニカルサボート•商品および保証に関するお Fp 3 い合わせホ 

テクニカルサポート 

干 101-0032 まま都千代田区ち本町3-9"5 KAI. ビル 3F フリンストンテクノロジー巧ま会社テクニカルサボート課 

フリーダイヤル： 0120 -262-686 

(受付：月曜日からを曜日の10 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17: 00巧祭日および弊社指定化業日を除く） 

Web からのお問い合わせ： h1:tp://www.princeton.co.jp/support/top.html 


⑩ 


電話をまける〜お了ずる 


電話をかける〜 I 後了ずる 


〇 携帯電話の呼び出し音が鳴 つたら、 

を1回巧して通話を開始します。 


〇 イヤフォンの電源を入れて、携帯電話と正し 
く通信設をされているか巧認してください。 


Q 通話を終了す るには、® を約3秒巧します。 



〇〇〇 
000 
ご〇〇 
〇〇〇 
〇〇〇 
〇〇〇 
OCDCD 

Vs _ * 


プルルツ 

►►► 



1回巧す 


通話できます。 


Q 通常の携帯電話と同様に電話をかけます。 

0 通話している状態でを1回巧して、 

イヤフォンに通話を切替えます。 

〇 通話を終了するには、を約3秒巧します。 



© イヤフォンの電源が切れている場合、または携帯電話との接続が確立されていない場合、イヤフォンで電 
話を受けたり、通話ずることはできません。 

携帯電話の機種によっては、通話開始や通話終了時に携帯電話側の操作が必要な場合がありまず。 


製品保副;規定 

保証期間：1年保証 

•お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使巧状態で巧一故磨した場合には、本保証 
規定に従い無料にて故障の修 S をいたします。 

♦修理の際には製品と本保証書をご提おまたは添がの上 I ご依頼ください。 

参保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。 

1) ユーザー登録をされていない場合。 

2) 本保証書をご提示されない場合、または記入もれ、改ざん等が認められた場合。 

3) ご使用の誤り、または不等な修理、調整、改造、誤接続によるぶ障及び損傷。 

4) 接続している他の機器に度因して生じたホ障及び損语。 

5) お買い上げ後の翰送や移動、落下等不当なお取りあいにより生じた故障及び損お。 

6) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使届等による巧障及び損傷。 

•本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan) 

♦を貴事項、製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。 


保証書 


製品型番； PTM-BEM2 シリアル No. 


保証期間：お買い上げ日 年 月 

曰から 1 年間 

フリガナ 

おを横を： 

様 

干 


住所： 


電話番号： - - E-mail : 


販売店名 - 住所 - 電話番号 （ IS 売店印） 



200己年2月第2版 

Copyright £： 2004 Princeton Technology ltd. 


Princeton 


コのスりテ丈 f 口 y- 巧ま含社 

本な〒 101*0032 まま IB 千代田区き本巧 3-9-5 KAI. ビル 3F 
URL;http:"www.princeton.co.jp 






































































































